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Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) in den Niederlanden 
nie nachgewiesen 


E. GITTENBERGER 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 


Wiktor (1973: 124) schreibt in seiner wichtigen Revision der Nackt¬ 
schnecken Polens bei der Behandlung von Deroceras agreste (Linnaeus, 
1758) und D. reticulatum (Müller, 1774): “Auch Gittenberger, Back- 
huys und Ripken (1970) unterscheiden diese beiden Arten nicht.” 
Diese Bemerkung ist irreführend. 

Obwohl zahlreiche Nacktschnecken aus den Niederlanden anato¬ 
misch untersucht wurden, gelang es bis jetzt nicht neben D. reticulatum 
auch D. agreste nachzuweisen. So ist das Fehlen von D. agreste in Git¬ 
tenberger, Backhuys & Ripken (1970) zu erklären. 
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